KONSTANTY RUSTECKI 


2 Litwy — Wychodźca z 1863 r. 


b. Oficer inżynieryi moskiewskiej; — Professor b. szkoły wojskowej 
w Tuluzie; — b. Oficer mżynieryi francuskiej; 


przeżywszy lat 33, po krótkiej a dolegliwej słabości opatrzony ŚŚ. Sakramentami w dniu 16 Grudnia 
1875 r. umarł w szpitalu św. Łazarza. 


Wyprowadzenie zwłok na cmentarz nastąpi w doin 19 b. m, to jest w niedzielę o godzinie 3 po południu, na które współtowarzysze i kole- 
dzy zmarłego Znajomych i Szanowna Publiczność zapraszają, 


Kraków. — W drukarni W. Korneckiego. 


